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15.11.78 SkQl. I A80RC 

5TUOER PILOT FOLLOW-UP PANEL 1.081.903 




2113 




U. 01 0113 


Schn 


torn 

1025 


42 010133 
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1027 

0279 






r 


) 




i2. 01 0109 j 




011.21 




Codierflache 


oben 
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IND 


POS NO 


PART NO 


VALUE 


SPECIFICATIONS/EQUIVALENT 


MFR 


~1 


C 01 


59.02.5683 


0,068)iF 


5% MFC 






C 02 


59.02.2154 


0,15 pF 


5% MFC 






C 03 


59.99.0205 


0,068pF 


KER 






C 04 


59.02.2154 


0,15 pF 


5% MFC 






C 05 


59.02.2154 


0,15 pF 


5% MFC 






C 06 


59.99.0205 


O, 068pF 


KER 






C 07 


59.02.0474 


0,47 pF 


5% MFC 






C 08 


59.02.0474 


0,47 pF 


5% MFC 






C 09 


59. 99.0205 


0,068pF 


KER 






C 10 


59.02.2154 


0,15 pF 


5% MFC 






C 11 


59.36.2479 


4,7 pF 


20% lOV TA 






C 12 


59.31.6104 


0,1 pF 


10% MPETP 






C 13 


59.36.2479 


4,7 pF 


20% lOV TA 






C 14 


59.36.2479 


4,7 pF 


20% lOV TA 






C 15 


59.36.2479 


4,7 pF 


20% lOV TA 






C 16 


59.34.4221 


220 pF 


10% KER 






C 17 


59.32.3103 


0,01 pF 


KER 






C 18 


59.05.1685 


6,8 pF 


lO% MFC 






C 19 


59.36.4109 


1,0 pF 


20% 3 5V TA 






C 20 


59.36.4109 


1,0 pF 


20% 3 5V TA 






C 21 


59.34.4221 


220 pF 


10% KER 






C 22 


59.32.3103 


0,01 pF 


KER 






C 23 


59.32.3103 


0,01 pF 


KER 






C 24 


'5 9 '.'3 2. 3 103 


6,01 pF 


KER 






C 25 


59.32.3103 


0,01 pF 


KER 






C 26 


59.34.4680 


68 pF 


10% KER 






C 27 


59.99.0205 


0,068pF 


KER 






C 28 


59.22.3101 


100 pF 


50% lOV EL 
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DATE 


NAME 
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MPC = Metalized Polycarb. 
KER = Ceramic 
TA = Tantalum 

MPETP= Met. Polyester Film 
EL = Electrolytic 
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IND 


POS NO 


PART NO 


VALUE 


SPECI FICATIONS/EQUI VALENT 


MFR 




IC 01 


50.05.0245 


RC 4558 




TI,R 




IC 02 


50.07.0526 


MC14526B 


CMOS 4526B 


M,F,NS 




IC 03 


50.06.0002 


74 LS 02 




any 




IC OA 


50.05.0245 


RC 4558 




TI,R 




IC 05 


50.05.0526 


MCI 45 2 6B 


CMOS 4526B 


M,F,NS 




IC 06 


50.06.0002 


74 LS 02 




any 




IC 07 


50.05.0245 


RC 4558 




TI,R 




IC 08 


50.07.0046 


MC14046B 


CMOS 4046B 


M,F,NS 




IC 09 


50.09.0101 


TL 072 


BI-FET Op. Amp. LF 353 


TI,NS 




IC 1C 


50.06.0163 


74 LS 163 




any 




IC 11 


50. 06.0008 


74 LS 08 








IC 12 


50.05.0227 


75462 


NAND Driver 






IC 13 


50.06.0123 


74 LS 123 








IC 14 


50. 06.0004 


74 LS 04 








IC 15 


50. 05.0227 


75462 


NAND Driver 






IC 16 


50.06.0193 


74 LS 193 








IC 17 


50.06.0010 


74 LS lo’ 








IC 18 


50.05.0204 


75464 


NOR Driver 






IC 19 


1.025.017.80 


N82S123N 


PROM 32 X 8 only 


Studsr 




IC 2C 


50. 06.0074 


74 LS 74 




any 




IC 21 


50.05.0227 


75462 


NAND Driver 






IC 22 


1.025.017.90 


K82S123N 


PROM 32 X 8 only 


Studer 












' 
















K 01 


— 










K 02 


56.04.0130 




2 A + 2B, AgAu, 24V 


Nat. 




K 03 


56.04.013 0 










K 04 


56.04.0130 










K 05 


56.02.1001 




lU, Au, 24V 

















IND 


DATE 


NAME 1 1 


© 






TI = Texas Nat. = National 

R = Raytheon 

M = Motorola 

F = Fairchild 

NS = National Sem. 


© 






© 






© 
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IND 


POS NO 


PART NO 


VALUE 


SPECIFICATIONS/EQUIVALENT 


MFR 




D Ol 


50.04.0122 


1N4001 




any 




D 02 


50.04.0125 


1N4448 




any 




D 03 


50.04.0125 


1N4448 








D 04 


50.04.0125 


1N4448 








D 05 


50.04.0125 


1N4448 








D 06 


— 










D 07 


50.04.0125 


1N4448 








D 08 


50.04.0125 


1N4448 








D 09 


50.04.0125 


1N4448 








D lO 


50.04.0125 


1N4448 








D 11 


50.04.0125 


1N4448 








D 12 


50.04.0125 


1N4448 








D 13 


50.04.0125 


1N4448 








D 14 


50.04.0125 


1N4448 








D 15 


50.04.0125 


1N4448 








D 16 


50.04.0125 


1N4448 








D 17 


50.04.0125 


1N4448 








D 18 


50.04.0125 


1N4448 








D 19 


— 










D 20 


50.04.0954 


AAZ 18 


Ge 


S 




D 21 


50.04.0954 


AAZ 18 








D 22 


50.04.0954 


AAZ 18 








D 23 


50.04.0954 


AAZ 18 








D 24 


50.04.0954 


AAZ 18 








D 25 


5oT?5T:o125 


1N4448 




any 




D 26 


50.04.0125 


1N4448 
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DATE 


NAME 
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S = Siemens 


© 
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IND 


POS NO 


PART NO 


VALUE 


SPECIFICATIONS/EQUIVALENT 


MFR 




P 01 


54.01.0670 




PIN ROW 1x3 2, 0, 63 a 


ST,C 




P 02 


54.01.0670 




PIN ROW 1x3 2 , 0, 63 0 


ST,C 




P 03 


3x 54.01.0020 




PIN 0,63° 


PH, B 




P 04 


3x 54.01.0020 




PIN 0, 63 □ 


PH,B 




























Q 01 


50.03.0329 


P 1228 E 


PD-FET 


Td 




O 

O 


50.03.0329 


P 1228 E 








Q 03 


50.03.0329 


P 1228 E 








Q 04 


50.03.0329 


P 1228 E 








Q 05 


50.03.0409 


BC 108 B 
































R 01 


57.11.4473 


47 k 


5% .2 5W CF 






R 02 


57.11.4823 


82 k 








R 03 


57.11.4102 


1 k 








R 04 


57.11.4223 


22 k 








R 05 


57.11.4223 


22 k 








R 06 


57.11.4102 


1 k 








R 07 


57.11.4823 


CM 

00 








00 

O 


57.11.4103 


10 k 








R 09 


57.11.4102 


1 k 








R lO 


57.11.4223 


22 k 




r 




R 11 


57.11.4102 


1 k 








R 12 


57.11.4102 


1 k 








R 13 


57.11.4105 


1 M 








R 14 


57.39.2553 


255 k 


1% .2 5W MF 






R 15 


57.11.4103 


10 k 


5% .2 5W CF 






R 16 


57.11.4121 


120 E 








R 17 


57.11.4472 


4,7 k 







IND 


DATE 


NAME 




© 






St - Studer 
C = Cannon 
PH = Philips 
B = Berg 
Td = Tele dyne 


© 






© 






© 






© 
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IND 


POS NO 


PART NO 


VALUE 


SPECI FICATIONS/EQUI VALENT 


MFR 




IND 


POS NO 


PART NO 


VALUE 


SPECIFICATIONS/EQUIVALENT 


MFR 




R 


18 


— 












R 


48 


57.11.4154 


150 


k 


5% 


.25W 


CF 






R 


19 


57.11.4820 


82 


E 


5% 


.25W CF 








R 


49 


57.11.4474 


470 


k 








R 


20 


57.11.4820 


82 


E 










R 


50 


57.11.4153 


15 


k 








R 


21 


57.11.4820 


82 


E 










R 


51 


57.39.4531 


4,53 


k 


1% 


.25W 


MF 






R 


22 


57.11.4183 


18 


k 










R 


52 


57.11.4472 


4,7 


k 


5% 


.25W 


CF 






R 


23 


58. 11. 6102 


1 


k 


30% 


LIN, Cermet 


S,H 






R 


53 


57.11.4472 


4,7 


k 








R 


24 


58.11.6103 


10 


k 










R 


54 


57.11.4183 


18 


k 








R 


25 


57.39.1503 


150 


k 


1% 


.25W MF 








R 


55 


57.11.4221 


220 


E 








R 


26 


57.11.4102 


1 


k 


5% 


.25W CF 








R 


56 


57.11.4121 


120 


E 








R 


27 


57.11.4102 


1 


k 










R 


57 


57.11.4121 


120 


E 








R 


28 


57.11.4823 


82 


k 










R 


58 


58.11.6105 


1 


M 


3 0% 


LIN, 


Cermet 


S,H 




R 


29 


57.11.4103 


10 


k 










R 


59 


57.11.4471 


470 


E 


5% 


. 25W 


CF 






R 


30 


57.11.4223 


22 


k 










R 


60 


57.11.4222 


2,2 


k 








R 


31 


57.11.4103 


10 


k 










R 


61 


58.11.6103 


10 


k 


30% 


LIN, 


Cermet 


S,H 




R 


32 


57.11.4153 


15 


k 










R 


62 


57.11.4335 


3,3 


M 


5% 


.25W 


CF 






R 


33 


57.11.4823 


82 


k 










R 


63 


57.11.4102 


1 


k 








R 


34 


57.11.4181 


180 


E 










R 


64 


57.11.4102 


1 


k 








R 


35 


58.11.6102 


1 


k 


30% 


LIN, Cermet, 


S,H 






R 


65 


57.11.4335 


3,3 


M 








R 


36 


57.39.1003 


100 


k 


1% 


.25W MF 








R 


66 


57.11.4105 


1 


M 








R 


37 


57.39.1503 


150 


k 










R 


67 


57.11.4121 


120 


E 








R 


38 


57.11.4102 


1 


k 


5% 


.25W CF 








R 


68 


57.11.4121 


120 


E 








R 


39 


57.11.4473 


47 


k 










R 


69 


57.11.4335 


3,3 


M 








R 


40 


57.11.4103 


10 


k 










R 


70 


57.11.4223 


22 


k 








R 


41 


57.11.4183 


18 


k 










R 


71 


57.11.4223 


22 


k 








R 


42 


57 T 1 I .4472 


4,7 


k 










R 


72 


5TTTi.4102 


1 


k 








R 


43 


57.11.4153 


15 


k 










R 


73 


57.11.4222 


2,2 


k 








R 


44 


57.11.4153 


15, 


k 










R 


74 


57.11.4221 


220 


E 








R 


45 


57.11.4224 


220 


k 










R 


75 


57.11.4820 


82 


E 








R 


46 


57.11.4183 


18 


k 










R 


76 


57.11.4472 


4,7 


k 








R 


47 


57.11.4223 


22 


k 










R 


77 


57.11.4472 


4,7 


k 







IND 


DATE 


NAME 






IND 


DATE 


NAME 




© 






CF = Carbon Film S = Spectrol 

MF = Metal Film H = Helitrim 


© 






CF = Carbon Film S = Spectrol 

MF = Metal Film H = Helitrim 


© 
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© 
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IND 


POS NO 


PART NO 


VALUE 


SPECI FICATIONS/EQUI VALENT 


MFR 




R 78 


57.11.4472 


4,7 k 


5% .25W CF 






R 79 


57.11.4472 


4,7 k 








R 80 


57.11.4472 


4,7 k 








R 81 


57.11.4472 


4,7 k 








R 82 


57.11.4472 


4,7 k 








R 83 


57.11.4472 


4,7 k 








R 84 


57.11.4472 


4,7 k 
































RZ 01 


57.88.3472 


8 X 4,7 k 


2% DIL 16 


AB,B 




























T 01 


1.062.770. 03 




1 : 1 


Studer 




T 02 


1.062.770.03 




1 : 1 






























TP 01 


54.01.0020 


































XIC 


53.03.0168 




IC-Socket DIL 16 






XIC 


53.03.0168 




IC-Socket DIL 16 

















































































































IND 


DATE 


NAME 




© 






CF = Carbon Film AB = Allan Bradley 

B = Beckman 


© 






© 






© 
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1 04.79 I I A80RC 

STUDER CONNECTORS TO VU PANEL A80RC 













13 . 12.76 i Ha A80RC 1.081.911 

5TUDER WIRE HARNESS TO VU PANEL MONO WITH MONITOR 













26.4.79 I Ha IA80RC 1.081.913-81 

STUDER WIRE HARNESS TO PILOT FOLLOW UP CONNECTOR 



@ 54.01.0282 





54.01.0265 



54.01.0280 




1.081.913- 93 

1.081.913- 94 



5x85 = 425 



m 




35.03.0109 



Kobe! - Liste I Kupplung 37p\ Cis - Stecker 



|E3 



AderFdi 



Ansch. Nr. 



5 

6 



Utzen -Uste I Kupplung 37^ 



Farbe Ansch. Nr. 



. 1 



ESI 



\um\ 



54.02.0443 



Codiereinsatz 54.02. 0452 
auf Platz 4 + 35 



Ansch. Nr. 



4 





/ 


J17 


4 




3 




1 


Jfd 


4 




3 




1 


J19 


4 




3 



250 ® 



CIS -1 


ytecker 6® 


Nr. 


Ansch. Nr. 




- 


J14 


3 


J8 


5 


J8 


10 


J8 


6 


J8 


8 


JM 


6 


J8 


1 


J8 


9 


J8 


11 


J8 


4 


J8 


2 


J8 


7 


J14 


1 


J 8 


3 


J 8 


12 


J 8 


43 


J8 


14 












































3.12.76 Ha IA80RC 

STUDER WIRE HARNESS TO MONITOR PANEL 1.081.916 












o 














' 30.11.78 ISkal. I A80RC 1.081.929 

5TUDER SUPPLEMENT CABELTO PILOT FOLLOW UP CONNECTOR 








